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ORDNANCE  METROPOLITAN  SURVEY. 


REGISTER  OF  TIDES  IN  THE  RIVER  THAMES. 


Date ,  19 tli  June,  1849. 


TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

H.  M. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

H.  M. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

6  0a.m. 

— 

15-30 

17-60 

12  0 Noon 

30-52 

_ 

27-35 

10 

— 

15-00 

17-35 

10p.m. 

30-85 

— 

28-00 

20 

— 

14-75 

17-10 

20 

31-18 

— 

2860 

30 

— 

14-40 

16-90 

30 

31-31 

— 

29-10 

40 

— 

14-10 

16-70 

40 flJir 

-31-35 

— 

29-55 

50 

— 

13-85 

16-50 

50 

31-27 

— 

29-85 

7  0 

12-20 

13-55 

16-30 

1  0 

30-85 

— 

30*10 

in 

1 1 -8Q 

10 

20 

X  X  \JCj 

11-81 

lO.OU 

13-10 

XU  XU 

15-90 

X  U 

20 

ovj  oy 

29-85 

- 

OU  -CU 

30-20 

30////.' 

11-79 

r- 

15-75 

30 

29-39 

— 

30-10 

40 

12-12 

15-60 

40 

28-48 

— 

29-70 

50 

12-68 

15-45 

50 

27-68 

— 

29-25 

8  0 

13-45 

■■  i 

15-30 

2  0 

27-10 

— 

28-60 

10 

14-27 

—i  ■ 

15-15 

10 

26-35 

— 

28-00 

20 

14-89 

15-05 

20 

25-60 

— 

27-40 

25 

11-7/7 

30 

15-73 

11  /  o 

14-90 

30 

24-89 

„ 

26-90 

40 

16-60 

m 

14-90 

40 

24-35 

— 

26-40 

50 

17-48 

r  - 

15-15 

50 

23-68 

— 

25-85 

9  0 

18-31 

, 

15-40 

3  0 

23-23 

... 

25-35 

10 

19-14 

r 

16-15 

10 

22-60 

— 

24-85 

20 

19-81 

-  -  - 

16-90 

20 

22-12 

- - 

24-35 

30 

20-64 

- 

17-45 

30 

21-52 

_ 

23-90 

40 

21-48 

18-05 

40 

21-10 

— 

23-50 

50 

22-31 

- 

18-70 

50 

20-52 

—  i  ■ 

23-10 

10  0 

22-89 

19-40 

4  0 

20-10 

22-60 

10 

23-60 

— 

20-10 

10 

19-52 

- - 

22-25 

20 

24-39 

20-85 

20 

19-10 

1 .  I.  . 

21-90 

30 

24-89 

■ 

21-50 

30 

18-52 

— 

21-40 

40 

25-60 

22-20 

40 

18-10 

-■ 

21-10 

50 

26-27 

22-80 

50 

17-56 

20-80 

11  0 

26-77 

_ 

23.40 

5  0 

17-20 

_ 

20-40 

10 

27-52 

24-10 

10 

16*66 

20-00 

20 

28-27 

, 

24-85 

20 

16-33 

- 

19-60 

30 

28-81 

25-35 

30 

15-83 

19-35 

40 

29-62 

26-10 

40 

15-50 

-  -  - 

19-05 

50 

30-10 

26-60 

50 

15-14 

.  |  - 

18-80 

12  O^oon 

30-52 

— 

27-35 

6  0 

14-64 

— 

18-50 
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ORDNANCE  METROPOLITAN  SURVEY 

if 

REGISTER  OF  TIDES  IN  THE  RIYER  THAMES. 


Date ,  20 th  June ,  1849. 


1 

TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

H.  M. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

H.  SI. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

6  0a.m. 

16-31 

17-65 

19-65 

12  O3*0011 

30-52 

30-30 

27-85 

10 

15-85 

17-50 

19-35 

10p.m. 

30-85 

30-80 

28-35 

20 

15-60 

17-10 

19-00 

20 

31-35 

31-20 

28-85 

30 

15-31 

16-80 

18-75 

30 

31-68 

31-60 

29-35 

40 

14-89 

16-45 

18-50 

40 

32-18 

32-05 

29-85 

50 

14-68 

16-15 

18-20 

50 

32-48 

32-50 

30-35 

7  0 

14-45 

15-80 

17-95 

1  0 

32-73 

32-80 

30-80 

10 

14-27 

15-55 

17-75 

33-101 

33-20 

31-20 

20 

13-91 

15-25 

17-45 

20 

33-10 

33-35 

31-55 

30 

13-75 

15-00 

17-25 

30 

32-85 

33-45 

31-85 

40 

13-66 

14-75 

17-00 

40 

32-68 

33-45 

32-00 

50  fjr 

13-62 

14-45 

16-85 

50 

32-43 

33-20 

32-10 

8  0 

13-66 

14-25 

16-60 

2  0 

31-73 

32-75 

32-15 

10 

13-89 

14-15 

16-40 

10 

31-22 

32-25 

31-85 

20 

14-56 

14-30 

16-25 

20 

30-43 

31-60 

31-50 

30 

15-43 

14-60 

16-05 

30 

29-64 

30-95 

31-20 

40 

16-43 

15-35 

15-90 

40 

29-10 

30-30 

30-45 

50 

17-35 

16-40 

15-75 

50 

28-22 

29-60 

29-85 

9  0 

18-27 

17-60 

1560 

3  0 

27-43 

29-00 

29-20 

10 

19-18 

18-50 

15-85 

10 

26-73 

28-30 

28-65 

20 

20-10 

19-90 

16-95 

20 

26-14 

27-60 

28*25 

30 

20-85 

20-80 

17-75 

30 

25-48 

27-00 

27-50 

40 

21-85 

21-40 

18-35 

40 

24-81 

26-40 

27-10 

50 

22-77 

22-20 

19-10 

50 

24-27 

26-00 

26-55 

10  0 

23-56 

23-05 

19-80 

4  0 

23-73 

25-30 

26-10 

10 

24-43 

23-80 

20-65 

10 

23-27 

24-85 

25-60 

20 

25-27 

24-70 

21-35 

20 

22-60 

24-30 

25-15 

30 

25-77 

25-40 

22-15 

30 

22-12 

23-80 

24-70 

40 

26-52 

26-15 

22-90 

40 

21-52 

23-25 

24-30 

50 

27-18 

26-70 

23-65 

50 

21-12 

22-85 

23-90 

11  0 

27-68 

27-40 

24-35 

5  0 

20-56 

22-25 

23-40 

10 

28-27 

27-85 

25-00 

10 

20-10 

21-80 

22-95 

20 

28-60 

28-40 

25-65 

20 

19-56 

21-30 

22-60 

30 

29-18 

28-80 

26-30 

30 

19-14 

20-85 

22-10 

40 

29-56 

29-40 

26-85 

40 

18-62 

20-40 

21-85 

50 

30-10 

29-90 

27-35 

50 

18-27 

19-95 

21-40 

12  0  Noon 

...  -  - 

30-52 

30-30 

27-85 

6  0 

17-75 

19-45 

21-00 

o 
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ORDNANCE  METROPOLITAN  SURVEY. 


REGISTER  OF  TIDES  IN  THE  RIVER  THAMES. 


Date ,  21  st  June ,  1849. 


TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

4 

TIME . 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

H.  M. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

H.  M. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

6  0a.m. 

17-60 

19-40 

21-05 

12  0Noon 

23-85 

23-35 

20-00 

10 

17-27 

19-00 

20-70 

10p.m. 

24-68 

24-05 

20-80 

20 

16-76 

18-60 

20-30 

20 

25-39 

24-80 

21-60 

30 

16-37 

18-20 

20-00 

30 

26-14 

25-55 

22-25 

40 

15-83 

17-70 

19-65 

40 

26-73 

26-20 

22-95 

50 

15-47 

17-30 

19-35 

50 

27-47 

26-90 

23-65 

7  0 

15-14 

16-90 

19-05 

1  0 

28-22 

27-65 

24-30 

10 

14*64 

16-40 

18-80 

10 

28-76 

28-35 

25-00 

20 

14-36 

16-00 

18-45 

20 

29-52 

29-10 

25-65 

30 

13-87 

15-70 

18-10 

30 

30-31 

29-85 

26-55 

40 

13-62 

15-40 

17-90 

40 

30-81 

30-50 

27-20 

50 

13-33 

15-10 

17-65 

50 

31-47 

31-10 

27-95 

8  0 

12-91 

14-70 

17-45 

2  0 

31-71 

31-60 

28-65 

10 

12-64 

14-35 

17-20 

10 

31-87 

31-90 

29-15 

20 

12-39 

14-05 

16-94 

'20 //7/S 

32-14 

32-30 

29-85 

30 

12-14 

13*75 

16-80 

30 

32-12 

32-40 

30-35 

40  • 

11-78 

13-50 

16-50 

40 

31-83 

32-45 

30-65 

50 

11-56 

13-20 

16-40 

50 

31-52 

32-30 

30-95 

9  0 

11-39 

12-90 

16-10 

3  0 

31-10 

32-00 

31*15 

10 

11-18 

12-65 

15-95 

10 

30-31 

31-45 

I  30-90 

20 

10-89 

12-45 

15-85 

20 

29-43 

30-70 

30-60 

30/y^ 

-10*81 

12-20 

15-70 

30 

28-56 

30-00 

30-00 

40 

11-39 

12-00 

15-50 

40 

27-73 

29-20 

29-35 

50 

12-47 

11-80 

15-30 

50 

27-10 

28-50 

28-60 

10  0 

13-39 

11-85 

15-10 

4  0 

26-27 

27-70 

28-15 

10 

14-31 

13-40 

15*05 

10 

25-52 

27-05 

27-50 

20 

15-18 

14-50 

14-90 

20 

24-85  1 

26-45 

26-90 

30 

16-10 

15-45 

14-70 

30 

24-31  ! 

25-80 

26-30 

40 

17-14 

16-30 

14-73" 

40 

23-64 

25-25 

25-80 

50 

18-10 

17-40 

15-05 

50 

23-12 

24-65 

25-30 

11  0 

19-10 

18-35 

15-75 

5  0 

22-52 

24-10 

24-80 

10 

19-79 

19-15 

16-45 

10 

21-87 

23-60 

24-40 

20 

20-75 

20-00 

17-15 

20 

21-39 

23-05 

23-90 

30 

21-60 

20-85 

17-80 

30 

20-76 

22-50 

23-50 

40 

22-43 

21-85 

18-60 

40 

20-39 

22-00 

22-90 

50 

23-22 

22-70 

19-30 

50 

19-76 

20-50 

22-70 

12  0  Noon 

23-85 

23-35 

20-00 

6  0 

19-35 

20-05 

22-00 
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ORDNANCE  METROPOLITAN  SURVEY. 


REGISTER  OF  TIDES  IN  THE  RIVER  THAMES. 


Date ,  22nd,  June,  1849. 


TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

TIME. 

* 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

H.  M. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

H.  M. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea, 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

6  0a.m. 

21-22 

22-80 

23-90 

12  0  Noon 

23-00 

22-35 

19-15 

10 

20-64 

22-40 

23-55 

10p.m. 

23-83 

23-20 

19-90 

20 

20-22 

21-90 

23-10 

20 

24-65 

24-05 

20-70 

30 

19-64 

21-40 

22-70 

30 

25-35 

24-80 

21-40 

40 

19-22 

20-95 

22-30 

40 

25-97 

25-60 

22-15 

50 

18-68 

20-45 

21-85 

50 

26-63 

26-20 

22-90 

7  0 

18-31 

20-05 

21-50 

1  0 

27-20 

26-75 

23-65 

10 

17-76 

19-55 

21-10 

10 

■27-80 

27-40 

24-35 

20 

17-43 

19-15 

20-75 

20 

28-35 

28-00 

25-00 

30 

16-89 

18-75 

20-40 

30 

28-85 

28-50  | 

25-60 

40 

16-56 

18-30 

20-05 

40 

29-45 

29-05 

26-20 

50 

16-20 

17-90 

19-75 

50 

30-00 

29-65 

26-80 

8  0 

15-74 

17-50 

19-45 

2  0 

30-55 

30-25 

27-40 

10 

15-43 

17-10 

19-15 

10 

31-10 

30-80 

28-00 

20 

15-10 

16-80 

18-80 

20 

31-70 

31-30 

28-55 

30 

14-64 

16-45 

18-60 

30 

32-15 

32-00 

29-20 

40 

14-39 

16-05 

18-25 

40 

32-60 

32-40 

29-80 

50 

14-12 

15-55 

18-00 

50 

32-90 

32-80 

30-30 

9  0 

13-68 

15-40 

17-75 

3  0 

33-03 

33-20 

30-90 

10 

13-45 

15-05 

17-50 

10  //jt' 
20 

33-08 

33-35 

31-40 

20 

13-22 

14-70 

17-25 

32-90 

33-35 

31-70 

30 

12-80 

14-40 

17-10 

30 

32-55 

33-20 

31*85 

40 

12-66 

14-15 

16-85 

40 

32-05 

33-00 

31*95 

50  a /f' 

12-49 

i  13-85 

16-65 

50 

31-37 

32-30 

31-85  i 

10  0 

12-53 

13-65 

16-48 

4  0 

30-68 

31-80 

31-60 

10 

12-75 

13-45 

16-25 

10 

29-82 
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ORDNANCE  METROPOLITAN  SURVEY. 


REGISTER  OF  TIDES  IN  THE  RIVER  THAMES. 


Date,  23 rd  June ,  1849. 


TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

H.  M. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

H.  M. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

6  Oa.m. 

23-80 

25-00 

25-80 

12  0Noon 

17-97 

17-20 

15-10 

10 

23-10 

24-55 

25-30 

10p.m. 

18-90 

18-25 

15-55 

20 

22-40 

24-00 

24-85 

20 

19-89 

19-15 

16*40 

30 

21-82 

23-30 

24-35 

30 

20-87 

20-15 

17-15 

40 

21-28 

22-90 

23-95 

40 

21-75 

21-00 

17-90 

50 

20-73 

22-30 

23-45 

50 

22-62 

22-00 

18-60 

7  0 

20-22 

22-00 

23-05 

1  0 

23-46 

22-80 

19-40 

10 

19-72 

21-40 

22-60 

10 

24-26 

23-55 

20-15 

20 

19-23 

21-00 

22-20 

20 

24-92 

24-35 

20-90 

30 

18-73 

20-40 

22-00 

30 

25-60 

25-00 

21-70 

40 

18-25 

20-00 

21-45 

40 

26-20 

25-70 

22-45 

50 

17-80 

19-55 

21-05 

50 

26-83 

26-40 

23-15 

8  0 

17-32 

19-05 

20-70 

2  0 

27-40 

26-95 

23-80 

10 

16-88 

18-65 

20-30 

10 

28-00 

27-50 

-24-50 

20 

16-46 

18-25 

19-95 

20 

28-50 

28-10 

25-20 

30 

16-03 

17-85 

19-70 

30 

29*10 

28-65 

25-70 

40 

15-63 

17-40 

19-35 

40 

29-62 

29-20 

26-30 

50 

15-25 

17-00 

19-05 

50 

30-25 

29-80 

26-90 

9  0 

14-85 

16-60 

18-75 

3  0 

30-75 

30*30 

27-55 

10 

14-53 

16-20 

18-50 

10 

31-45 

30-80 

28-10 

20 

14-13 

15-80 

18*  15 

20 

31-88 

31-60 

28-75 

30 

13-83 

15-50 

17-90 

30 

32-27 

32-05 

29-40 

40 

13-50 

15-20 

17-70 

40 

32-55 

32*55 

29-90 

50 

13-20 

14-80 

17-45 

50<™-l  32-70 

32-80 

30-50 

10  0 

12-90 

14-40 

17-20 

4  0 

32-68 

32-95 

30-95 

10 

12-62 

14-20 

17-00 

10 

32-50 

33-00 

,31-25 

20 

12-38 

13-90 

16-75 

20 

32-13 

32-80 

31-45 

30 

12-16 

13-60 

16-65 

30 

31-52 

32-45 

31-50 

40 

11-95 

13-30 

16-35 

40 

30-90 

32-00 

31-30 

50  a 

11-82 

13-05 

16-15 

50 

30-16 

31*30 

31*10 

11  0 

12-05 

12-80 

16-00 

5  0 

29-33 

30*60 

30-55 

10 

13-00 

12-70 

15-80 

10 

28-55 

29-80 

29*90 

20 

14-13 

12-55 

15-65 

20 

27-65 

2900 

29-20 

30 

15-13 

13-80 

15-50 

30 

26-90 

28-30 

28*65 

40 

16-00 

15-35 

15-40 

40 

26*25 

27-70 

28-05 

50 

17-00 

16-30 

15-20 

50 

25-55 

27*10 

27-40 

12  0  Noon 

17-97 

17-20 

15-10 

6  0 

25-00 

26-30 

26-85 
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ORDNANCE  METROPOLITAN  SURVEY. 


REGISTER  OF  TIDES  IN  THE  RIVER  THAMES. 


Date,  2 bth  June,  1849. 


TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

6 

<3 

pT 

<D 

•«-* 

03 

O) 

•» 

G 

£ 

H.  M. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

H.  M. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

1 

Feet. 

Feet. 

bX> 

B 

*3 

6  0a.m. 

31*10 

32*05 

31*45 

12  0 Noon 

13*10 

14*45 

16-90 

P4 

CO 

10 

30*32 

31*40 

31*15 

10p.m. 

12*95 

14*10 

}  16-70 

U 

CQ 

20 

29-50 

30-75 

30*70 

20*7 jr. 

12*88 

13*90 

16-50 

t-. 

Cj 

30 
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30*00 

30*18 

30 

13*12 

13*70 

16-30 

p$ 

40 

27*88 

29*20 

29*45 

40 

13*97 

13*60 

16-12 

*3 

50 

27*12 

28*55 

28*75 

50 

14*93 

13*70 

15*95 

S3 

o 

7  0 

26-40 

27*80 

28*15 

1  0 

15-86 

15*00 

15-80 

O 

10 

25*70 

27*10 

27*65 

10 

16*70 

16*20 

15*60 

20 

25*05 

26-45 

26*95 

20 
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17*00 

15-45 

£ 
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25*80 

26*50 
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> 

M  o 
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17-75 

o  s 

G  3 

o  <5 

— »  t— <  — <  OO  CO  CO 

10 

22*17 

23*70 

24*55 

10 

21*85 

21*20 

18-40 

-*~j  a 

20 

21*65 

23*20 

24*10 

20 
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ORDNANCE  METROPOLITAN 


SURVEY. 


REGISTER  OF  TIDES  IN  THE  RIVER  THAMES. 


Date ,  2 Qth  June,  1849. 


'  ,  TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

• 

o 

rS 

Q) 

ft 

03 

0) 

£ 

,u' 

e 

£ 

H.  M. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

H.  M. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

bD 

p 

ft 

6  Oa.m. 

31-50 

31-60 

29-15 

12  0Noon 

14-00 

15-40 

17-55 

0> 

04 

CO 

OJ 

31-50 

31-70 

29-60 

10p.m. 

13-69 

15-10 

17-20 

Si 

CO 

20 

31-38 

31-80 

29-90 

20 

13-53 

14-80 

17-05 

Si 

c3 

a 

30 

31-10 

31-55 

30-20 

30 

13-22 

14-50 

16-85 

a> 

Ph 

40 

30-65 

31-25 

30-35 

40 

13-07 

14-15 

16-60 

Si 

50 

30-05 

30-80 

"30'- 20' 

50//^ 

12-95 

14-00 

16-40 

a 

Q> 

7  0 

29-35 

30-40 

30-05 

1  0 

13-00 

!  13-80 

16-20 

10 

28*55 

29*80 

29*65 

10 

13-30 

13-60 

16*00 

20 

27-77 

29-05 

29-05 

20 

13-95 

13-55 

15-75 

ft 

4-a 

30 

27-05 

28-35 

28-55 

30 

14-73 

13-75 

|  15-65 

> 

%  O 

40 

26-30 

27-65 

27-90 

40 

15-62 

14-70 

15-50 

ri  si 

Co  Q) 

Q3  N 

50 

25-60 

27-00 

27-30 

50 

16-50 

15-75 

|  15-30 

2  o 
JS  g 

8  0 

24-92 

26-35 

26-70 

2  0 

17-22 

16-60 

15-15 

£  CO 
~  CO 

10 

24-28 

25-70 

26-20 

10 

17-97 

17-50 

15-10 

°  a 

4-3 

ft 

20 

23-62 

25-10 

25-65 

20 

18-90 

18-40 

15-80 

ft 

30 

23-08 

24-60 

25-20 

30 

19-72 

19.10 

16-55 

- — 

40 

22-52 

24-00 

24-70 

40 

20-55 

19-80 

17-30 

50 

21-98 

23-50 

24-20 

50 

21-40 

20-70 

17-90 

9  0 

21-48 

23-00 

23-70 

3  0 

22-20 

21-60 

18-50 

10 

20-95 

22-45 

23-30 

10 

22-90 

22-30 

19-20 

w 

a 

20 

20-43 

21-95 

22-90 

20 

23-60 

23-05 

19-90 

H 

•  30 

19-90 

21-45 

22-50 

30 

24-25 

23-60 

20-60 

40 

19-43 

21-05 

22-10 

40 

24-95 

24-40 

21-25 

50 

18-95 

20-50 

21*65 

50 

25-50 

25-00 

21-90 

10  0 

18-50 

20-10 

21-30 

4  0 

26-05 

25-60 

22*55 

10 

18-07 

19-65 

20-90 

10 

26  55 

26-10 

23-20 

20 
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20-55 

20 

27-02 
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23-80 

30 

17-22 

18-80 

20-20 

30 
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24-30 

40 

16-75 
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19-85 

40 

27-90 

27-70 

24-85 

50 

16-43 

17-95 

19-55 

50 

28-33 

28-10 

25-35 

11  0 

15-98 

17-60 

19-20 

5  0 

28-75 

28-50 

25-90 

10 

15-65 

17-30 

18-90 

10 

29-24 

28-95 

26-40 

20 

15-27 

16-80 

18-60 

20 

29-65 

29-40 

26-80 

30 

14-95 

16-45 

18-30 

30 

30-05 

29-80 

27-30 

40 

14-60 

16-05 

18-10 

40 

30-40 

30-20 

27-75 

50 

14-28 

15-70 

17-75 

50 

30-73 

30-60 

28-25 

12  0  Noon 

14-00 

15-40 

17-55 

6  0 
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31-00 

28-75 
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ORDNANCE  METROPOLITAN  SURVEY, 


REGISTER  OF  TIDES  IN  THE  RIVER  THAMES. 


Date ,  21th  June ,  1849. 
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ORDNANCE 


METROPOLITAN  SURVEY. 


REGISTER  OF  TIDES  IN  THE  RIVER  THAMES. 


Date ,  28 th  June ,  1849. 


TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

h.  ir. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

h.  jr. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

6  0a.m. 

26-20 

25-75 

22-90 

12  0Noon 

18-10 

19-45 

20-55 

10 

26-75 

26-30 

23-45 

10p.m. 

17-72 

19-05 

20-20 

20 

27-25 

26-80 

24-05 

20 

17-35 

18-60 

19-85 

30 

27-75 

27-40 

24-60 

30 

17-02 

18-30 

19*55 

40 

28-27 

27-85 

25-15 

40 

16-66 

18-00 

19-25 

50 

28-75 

28-50 

25-65 

50 

16-31 

17-70 

18-95 

7  0 

29-20 

28-90 

26*25 

1  0 

15-98 

17-25 

18-65 

10 

29-57 

29-35 

26-75 

10 

15*72 

16-85 

18-35 

20 

29-88 

29-75 

27-20 

20 

15-47 

16-60 

18-10 

30 

30-10 

30-05 

27-75 

30 

15-20 

16-35 

17-75 

40 

30-20 

30-30 

28-20 

40 

15-00 

16-00 

17-60 

50 , 

8  0///f 

30-25 

30-45 

28-60 

50 

14-83 

15-80 

17-30 

30-20 

30-50 

28-80 

2  0 

14-75 

15-55 

17-10 

10 

30-05 

30-45 

29-00 

10^/r 

20 

14-73 

15-30 

46-90 

20 

29-77 

30-30 

29-15 

14-82 

15-20 

16-70 

30 

29-32 

30*05 

29-22 

30 

15-00 

15-05 

16*55 

40 

28-65 

29-70 

29-05 

40 

15-65 

15-15 

16-25 

50 

27-85 

29-25 

28-80 

50 

16-25 

15-55 

16-10 

9  0 

27-35 

28-70 

28-40 

3  0 

16-90 

16-25 

15-90 

10 

26-85 

28-15 

27-95 

10 

17-67 

17-20 

15-70 

20 

26-28 

27-45 

27-45 

20 

18-33 

17-80 

J5’66 

30 

25*65 

26-85 

26-90 

30 

19-02 

18-45 

16-05 

40 

25-00 

26-30 

26-35 

40 

19-71 

19-20 

16-85 

50 

24-40 

25-60 

25-95 

50 

20-43 

20-00 

17-60 

10  0 

23-80 

25-15 

25-50 

4  0 

21-17 

20-70 

18-15 

10 

23-27 

24-50 

24-95 

10 

21-90 

21-30 

18-70 

20 

22-75 

24-05 

24-50 

20 

22-53 

22-20 

19-30 

30 

22-20 

23-55 

24-05 

30 

23-26 

22-80 

19-90 

40 

21-72 

23-05 

23-65 

40 

23-92 

23*55 

20-55 

50 

21-15 

22-50 

23-25 

50 

24-55 

24*20 

21-15 

11  0 

20-75 

22-10 

22-75 

5  0 

25-14 

24-80 

21-70 

!  10 

20-27 

21-60 

22-35 

10 

25-83 

25-20 

22-45 

20 

19-85 

21-20 

21-95 

20 

26-12 

25-80 

23-00 

30 

19-40 

20-80 

21-55 

30 

26-46 

26-20 

23-55 

40 

18-95 

20-30 

21-20 

40 

26-80 

26-70 

24-10 

50 

18-53 

19-90 

20-90 

50 

27-15 

27-05 

24-60 

12  0Noon 
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18-10 

19-45 

20-55 

6  0 
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27-45 

25-00 
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ORDNANCE  METROPOLITAN  SURVEY. 


REGISTER  OF  TIDES  IN  THE  RIVER  THAMES. 


Date ,  29 th  June ,  1849. 


TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

H.  M. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

H.  M. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

6  Oa.m. 

22*47 

22-15 

19-55 

12  0 Noon 

20-88 

22-20 

22-75 

10 

23-00 

22-70 

20-10 

10p.m. 

20-37 

21-80 

22-40 

20 

23-55 

23-30 

20-60 

20 

19-90 

21-25 

22-00 

30 

24-10 

23-80 

21-15 

30 

19-45 

20-85 

21-65 

40 

24-65 

24-30 

21-70 

40 

19-01 

20-40 

21-20 

50 

25-18 

24-80 

22-20 

50 

18-55 

20-00 

20-90 

7  0 

25-67 

25-30 

22-70 

1  0 

18-18 

19-60 

20-55 

10 

26-15 

25-90 

23-25 

10 

17-80 

19-10 

20-20 

20 

26-68 

26*40 

23-75 

20 

17-40 

18-70 

19-85 

30 

27*15 

26-80 

24-25 

30 

17-00 

18-35 

19-55 

40 

27-62 

27-30 

24-75 

40 

16-63 

18-00 

19-25 

50 

28-08 

27-80 

25-25 

50 

16-27 

17-60 

18-90 

8  0 

28-50 

28-30 

25-70 

2  0 

15-95 

17-25 

18-70 

10 

28-86 

28-65 

26-20 

10 

15-62 

16-80 

18-35 

20 

29-15 

29-00 

26-65 

20 

15-33 

16-60 

18-05 

30 

29-40 

29-40 

27-15 

30 

15-05 

16-30 

17-80  - 

40 

29’55 

29-70 

27-50 

40 

14-78 

16-00 

17-55 

50 

29-63 

29-85 

27-90 

50 

14-53 

15-60 

17-30 

9  0  tfyy 

29-67 

29-95 

28-20 

3  0 

14-33 

15-20 

17-05 

iom 

29-60 

30-00 

28-40 

10 

14-18 

15-05 

16-80 

20 

29-40 

29-90 

28-60 

20Z;7 r 

14-10 

14-90 

16-60 

30 

29-05 

29-80 

28-70 

30 

14-12 

14-70 

16-40 

40 

28-63 

29-40 

28-60 

40 

14-28 

14-60 

16-20 

50 

28-07 

29-00 

28-50 

50 

14-65 

14-60 

16-05 

10  0 

27-50 

28-60 

28-20 

4  0 

15-07 

14-60 

15-85 

!  10 

26-90 

28-00 

27-70 

10 

15-62 

15-30 

15-70 

20 

26-27 

27-40 

27-30 

20 

16-20 

15-90 

15-55 

30 

25-68 

26-80 

26-80 

30 

16-85 

16-40 

15-35 

40 

25-05 

26-30 

26-30 

40 

17-50 

17-10 

15-28 

50 

24-47 

25-80 

25-90 

50 

18-03 

17-90 

15-60 

11  0 

23-88 

25-30 

25-50 

5  0 

18-62 

18-40 

16-20  . 

10 

23-35 

24-70 

24-95 

10 

19-25 

19-00 

16-90 

20 

22*82 

24-00 

24-50 

20 

19-85 

19-60 

17-35 

30 

22-28 

23-60 

24-05 

30 

20-45 

20-20 

17-85 

40 

21-76 

23-20 

23-65 

40 

21-07 

20-80 

18-30 

50 

21-33 

22-65 

23-20 

50 

21-68 

21-40 

18-85 

12  0  Noon 

20-88 

22-20 

22-75 

6  0 

22-33 

22-00 

19-40 
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ORDNANCE  METROPOLITAN  SURVEY. 


REGISTER  OF  TIDES  IN  THE  RIVER  THAMES. 


Date ,  30 th  June ,  1849. 


TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

Wind,  Weather,  &c. 

- 

H.  M. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

H,  M. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

be 

.s 

S  0a.m. 

18*78 

18-55 

16-35 

12  0Noon 

24-67 

25-90 

26-10 

03 

04 

in 

10 

19.32 

19-00 

16-85 

10p.m. 

24-10 

25-40 

25-65 

cn 

20 

19-88 

19-60 

17-30 

20 

23-60 

24-90 

25-15 

d 

rj 

30 

20-55 

20-20 

17-70 

30 

23-10 

24-40 

24-70 

0 

03 

40 

21-20 

20-80 

18-20 

40 

22-60 

23-90 

24*30 

*3 

50 

21-80 

21-40 

18-70 

50 

22-12 

23-40 

23-80 

o> 

0 

<D 

7  0 

22-40 

21-95 

19-20 

1  0 

21-65 

23-00 

23-45 

o 

10 

23-01 

22-60 

19-80 

10 

21-22 

22-50 

23-00 

- - - - — 

20 

23-55 

23-20 

20-30 

20 

20-77 

22-00 

22-65 

r0 

30 

24-07 

23-70 

20-90 

30 

20-33 

21-60 

22-25 

o  . 

40 

24-62 

24-25 

21-45 

40 

19-87 

21-20 

21-85 

a 

03  O  O  *0  O  iO 

50 

25-20 

24-80 

21-95 

50 

19-43 

20-80 

21-55 

be 

a 

d  03 

CO  OO  r— 1  r—(  CO  O 

>b  *b  o  o  o  03 

8  0 

25-78 

25-40 

22-55 

2  0 

19-00 

20-30 

21-10 

o  a 
a  s 

O  ¥ 

r— (  r— 1  i— 1  CO  CO  Ol 

10 

26-36 

25-80 

23-15 

10 

18-68 

19-80' 

20-75 

d 

r-i 

20 

26-87 

26-50 

23-55 

20 

18-30 

19-50 

20-50 

’3 

W 

30 

27-32 

27-00 

24-10 

30 

17-90 

19.20 

20-15 

40 

27-77 

27-45 

24-70 

40 

17-57 

18-80 

19*85 

50 

28-25 

28-00 

25-25 

50 

17-25 

18-40 

19-50 

rs 

9  0 

28-71 

28-45 

25-75 

3  0 

16-91 

18-10 

19-15 

*  < 

10 

29-10 

28-90 

26-20 

10 

16-57 

17-80 

18-90 

p4 

a 

O  o  O  10*0  0  0 

r— 1  TjH  03  CO^ 

20 

29-45 

29-25 

26-70 

20 

16-28 

17-40 

18-70 

EH 

ib  o  o  o  o 

30 

29-62 

29-60 

27-15 

30 

16-08 

17-15 

18-35 

r— 1  r-H  r— 1  i — 1 

40 

29-80 

29-80 

27-70 

40 

15-88 

16-80 

18-05 

Y 

50 

29-97 

30-20 

28-10 

50 

15-67 

16-60 

17-80 

10  <w. 

30-10 

30-20 

28-50 

4  0 

15-49 

16-30 

17-65 

•  il)  •  *  <D  * 

be  be 

10 

30-10 

30-30 

28-70 

i<W 

1539 

16-15 

17-40 

.  O  .  .  "O 

•  rH  •  rH 

20 

29-90 

30-30 

28-80 

20 

15-50 

16-00 
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30 
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40 
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50 
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16-00 

16-60 

rD  0  03  o  0  c3 

q^pq  q  q  pq 

11  0 
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ORDNANCE  METROPOLITAN  SURVEY. 


REGISTER  OF  TIDES  IN  THE  RIVER  THAMES. 


Date ,  1  st  July,  1849. 


TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

H.  M. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

H.  M. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

6  0a.m. 

15-02 

14-80 

15-15 

12  ON  oon 

27-36 

28-20 

27-70 

10 

15*50 

15-20 

14-90 

10p.m. 

26-80 

27-80 

27-40 

20 

16-00 

15-80 

14-85 

20 

26-20 

27-20 

27-00 

30 

16-60 

16-35 

14-75 

30 

25-59 

26-70 

26-70 

40 

17-10 

16*95 

14-90 

40 

24-97 

26-10 

26-10 

50 

17-65 

17-50 

15-40 

50 

24-35 

25-50 

25-70 

7  0 

18-25 

18-05 

16-00 

l  0 

23-81 

24-90 

25-20 

10 

18-85 

18-60 

16-50 

10 

23-25 

24-45 

24-75 

20 

19-45 

19-15 

17-00 

20 

22-71 

24-15 

24-30 

30 

20-05 

19-75 

17-40 

30 

22-20 

23-80 

23-90 

40 

20-60 

20-35 

17-90 

40 

21-70 

23-00 

23-40 

50 

21-25 

20-80 

18-35 

50 

21-17 

22-40 

23-00 

8  0 

21-85 

21-55 

18-90 

2  0 

20-70 

21-80 

22-55 

10 

22-40 

22-10 

19-35 

10 

20-22 

21-65 

22-20 

20 

22-97 

22-70 

19-90 

20 

19-75 

21-10 

21-75 

30 

23-55 

23-20 

20-50 

30 

19-25 

20-50 

21-40 

40 

24-05 

23-80 

20-90 

40 

18-85 

20-15 

21-05 

50 

24-52 

24-25 

21-60 

50 

18-40 

19-80 

20-70 

9  0 

25-05 

24-75 

22-00 

3  0 

17-98 

19-40 

20-30 

10 

25-60 

25-30 

22-60 

10 

17-58 

18-80 

19-90 

20 

26-02 

25-75 

23-00 

20 

17-15 

18-45 

19-65 

30 

26-45 

26-20 

23-50 

30 

16-75 

18-10 

19-30 

40 

26-82 

26-60 

23-95 

40 

16-37 

17-80 

19-00 

50 

27-23 

27-05 

24-45 

50 

16-01 

17-40 

18-70 

10  0 

27-65 

27-50 

24-95 

4  0 

15-68 

17-00 

18-40 

10 

28-03 

27-90 

25-40 

10 

15-32 

16-60 

18-05 

20 

28-33 

28-20 

25-80 

20 

14-96 

16-25 

17-85 

30 

28-65 

28-55 

26-20 

30 

14-67 

15-95 

17-60 

40 

28-84 

28-80 

26-70 

40 

14-40 

15-65 

17-30 

50 

28-94 

29-00 

27-00 

50 

14-13 

15-35 

17-10 

11  0  rrt  j/ 

29-02 

29-20 

27-30 

5  0 

13-90 

15-05 

16-80 

10 1/11 

29-00 

29-30 

27-55 

10 

13-69 

14-80 

16-60 

20 

28-85 

29-40 

27-80 

20 

13-51 

14-50 

16-40 

30 

28-66 

29-20 

27-90 

30 

13-38 

14-30 

16-20 

40 

28-40 

29-00 

28-00 

40  r 

13-29 

14-05 

15-95 

50 

27-91 

28-60 

27-90 

50/M 

13-35 

13-90 

15-80 

12  0Noori 

27-36 

28-20 

27-70 

6  0 

13-55 

13-80 

15-55 

o 
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ORDNANCE  METROPOLITAN  SURVEY. 


REGISTER  OF  TIDES  IN  THE  RIVER  THAMES. 


Date ,  2nd  July ,  1849. 


TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guages  1 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

H.  M. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

H.  M. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

HW 

6  0a.m. 

12-92 

13-65 

15-75 

12  0 Noon 

U(T-67 

31-00 

29-40 

10 

12-94 

13-50 

15-60 

10p.m. 

30-40 

30-90 

29-60 

20 

13-14 

13-40 

15-40 

20 

30-02 

30-65 

29-75 

30 

13-50 

13-30 

15-30 

30 

29*55 

30-30 

29-65 

40 

14-02 

13-50 

*15*10 

40 

29-03 

29-90 

29-50 

50 

14-60 

14-20 

14-90 

50 

28-37 

29-40 

29-10 

7  0 

15-18 

14-75 

14-80 

1  0 

27-65 

28-70 

28-70 

10 

15-80 

15-40 

14-65 

10 

27-00 

28-10 

28-20 

20 

16-44 

16-00 

14-55 

20 

26-36 

27-50 

27*70 

30 

17-15 

16-70 

14-60 

30 

25-70 

26-90 

27-20 

40 

17-90 

17-40 

15-10 

40 

25-05 

26-30 

26-70 

50 

18-62 

18-10 

15-70 

50 

24-48 

25-70 

26-10 

8  0 

19-40 

18-80 

16-35 

2  0 

23-90 

25-20 

25-70 

10 

20-12 

19-55 

16-95 

10 

23-35 

24-65 

-  25-20 

20 

20-88 

20-20 

17-50 

20 

22-88 

24-10 

24-70 

30 

21-58 

21-00 

18-05 

30 

22-37 

23-65 

24-35 

40 

22-28 

21-75 

18-70 

40 

21-85 

23-05 

23-75 

50 

22-92 

22-40 

19-30 

50 

21-35 

22-60 

23-40 

9  0  . 

23*57 

23-05 

19-95 

3  0 

20-88 

22-20 

22-90 

10 

24-20 

23-70 

20-55 

10 

20-43 

21-80 

22-50 

20 

24-75 

24-30 

21-10 

20 

19-97 

21-30 

22-15 

30 

25-32 

24-90 

21-80 

30 

19-53 

20-80 

21-75 

40 

25-83 

25-50 

22-35 

40 

19-07 

20-40 

21-30 

50 

26-38 

26-10 

23-00 

50 

18-65 

20-00 

21-05  . 

10  0 

26-93 

26-60 

23-60 

4  0 

18-30 

19-60 

20-65 

10 

27-45 

27-00 

24-15 

10 

17*91 

19-20 

20-30 

20 

27-95 

27-60 

24-75 

20 

17*55 

18-80 

19-95 

30 

28-45 

28-10 

25-25 

30 

17*17 

18-40 

19-70 

40 

28-90 

28-60 

25-80 

40 

16-85 

18-10 

19-40 

50 

29-30 

29-05 

26*35 

50 

16-53 

17-70 

19-10 

11  0 

29-70 

29-40 

26-80 

5  0 

16-15 

17-40 

18-80 

10 

30-10 

29-90 

27-30 

10 

15*85 

17-10 

18-60 

20 

30-38 

30-20 

27-80 

20 

15-55 

16-70 

18-15 

30 

30-52 

30-55 

28-35 

30 

15-25 

16-45 

17-75 

40 

30-65 

30-75 

28-70 

40 

14-95 

16-15 

17-60 

50  ////yi 

30-74 

30-85 

29-15 

50 

14-70 

15*85 

17-35 

12  ONoon 

30-67 

31-00 

29-40 

6  0 

14-50 

15-60 

17-20 
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ORDNANCE  METROPOLITAN  SURVEY. 


REGISTER  OF  TIDES  IN  THE  RIVER  THAMES. 


Date ,  3rd  July,  1849. 
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ORDNANCE  METROPOLITAN  SURVEY. 


REGISTER  OF  TIDES  IN  THE  RIVER  THAMES. 


Date j  4th  July ,  1849. 


ORDNANCE  METROPOLITAN  SURVEY 


REGISTER  OF  TIDES  IN  THE  RIVER  THAMES. 


Date y  5tk  July ,  1849. 


TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

H.  M. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

H.  M. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

6  Oa.m. 

17-62 

19-20 

20-60 

12  0 Noon 

26*68 

26-25 

23-30 

10 

17*20 

18-80 

20-20 

10p.m. 

27-20 

26-80 

23-90 

20 

16-82 

18-40 

19-90 

20 

27-62 

27-40 

24-45 

30 

16-45 

18-00 

19-60 

30 

28-17 

27-90 

25-00 

40 

16-08 

17-60 

19-30 

40 

28-68 

28-40 

25-60 

50 

15-71 

17-20 

18-95 

50 

29-17 

28-90 

26-00 

7  0 

15-35 

16-80 

18*65 

1  0 

29-67 

29-40 

26-65 

10 

15-00 

16-50 

18-40 

10 

30-15 

29-90 

27-20 

20 

14-67 

16-20 

18-10 

20 

30-57 

30-45 

27-70 

30 

14-40 

15-85 

17-80 

30 

30-90 

30-80 

28-30 

40 

14-13 

15-50 

17-50 

40 

31-15 

31-15 

28-70 

50 

13-85 

15-20 

17-30 

50  rrflO 

31-30 

31-40 

29-20 

8  0 

13-62 

14-90 

17-10 

2  0 

31-30 

31-60 

29-60 

10 

13-41 

14-70 

16-90 

10 

31-23 

31-60 

29-80 

20 

13-25 

14-45 

16-70 

20 

30-95 

31-60 

30-00 

30/,/// 

13-20 

14-20 

16-50 

30 

30-55 

31-25 

30-20 

40 

13*25 

13-95 

16-30 

40 

30-05 

30-85 

30-30 

50 

13-65 

13-80 

16-05 

50 

29-35 

30-40 

30-00 

9  0 

14-20 

13-80 

15-85 

3  0 

28-65 

29-80 

29-65 

10 

14-90 

14-20 

15-70 

10 

27-90 

29-10 

29-10 

20 

15*65 

15-10 

15-55 

20 

27-15 

28-40 

28-60 

30 

16-35 

16-00 

15-35 

30 

26-47 

27-70 

28-00 

40 

17-12 

16*70 

15-25 

40 

25-77 

27-00 

27-40 

50 

17-90 

17-50 

15*15 

50 

25-13 

26-40 

26-90 

10  0 

18-55 

18-25 

15-60 

4  0 

24-43 

25-80 

26-35 

10 

19-45 

19-00 

16-45 

10 

23-87 

25-20 

25-90 

20 

20-25 

19-75 

17-10 

20 

23-35 

24-60 

25-35 

30 

20-98 

20-45 

17-65 

30 

22-83 

24-10 

24-90 

40 

21-70 

21-25 

18-30 

40 

22-27 

23-70 

24-35 

50 

22-47 

22-00 

18-85 

50 

21-73 

23-15 

23-90 

11  0 

23-10 

22-55 

19-50 

5  0 

21-20 

22*65 

23-50 

10 

23-80 

23-20 

20-15 

10 

20-67 

22-20 

23-05 

20 

24-35 

24-00 

20-90 

20 

20-18 

21-70 

22-70 

30 

24-90 

24-60 

21-40 

30 

19-70 

21-25 

22-25 

40 

25-47 

25-20 

22-10 

40 

19-25 

20-80 

21-80 

50 

26-07 

25-70 

22-70 

50 

18-75 

20-30 

21-45 

12  ONoon 

26-68 

26-25 

23-30 

6  0 

18-30 

19-80 

21-10 
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REGISTER  OF  TIDES  IN  THE  RIVER  THAMES. 
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ORDNANCE  METROPOLITAN  SURVEY. 


REGISTER  OF  TIDES  IN  THE  RIVER  THAMES. 


Date ,  1th  July ,  1849. 


TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

TIME.  I 

Height  of  Tide  on  the  Guages  | 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

H.  M. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

h,  ir. 

Deptford. 

i 

London 

Bridge. 

Battersea. 

1 

1 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

| 

Feet. 

Feet. 

6  Oa.m. 

20*90 

22*30 

23*30 

12  ONoon 

22*10 

21*60 

18*45 

10 

20*39 

21*90 

22*85 

10p.m. 

T22*80 

22*30 

19*15 

20 

19*90 

21*40 

22*40 

20 

23*50 

23-10 

19*80 

30 

19*40 

20*90 

22*00 

30 

24*13 

23*80 

20*45 

40 

18*90 

20*45 

21*60 

40 

24*75 

24-40 

21*15 

50 

18*43 

20-00 

21*20 

50 

25*32 

25*10 

21*80 

7  0 

18*00 

19-60 

20-85 

1  0 

25*93 

25*65 

22*60 

10 

17*55 

19*15 

20-50 

10 

26*48 

26*20 

23*10 

20 

17*10 

18*70 

20*15 

20 

27*00 

26*75 

23*70 

30 

16-70 

18-30 

19-75 

30 

27-50 

27*25 

24*35 

40 

16*30 

17-80 

19*45 

40 

28*03 

27*75 

24*85 

50 

15*90 

17*55 

19*15 

50 

28*53 

28*30 

25*35 

8  0 

15-51 

17-15 

18*90 

2  0 

29*05 

28*80 

26*00 

10 

15*15 

16-70 

18*60 

10 

29*55 

29*30 

26-50 

20 

14*80 

1630 

18-30 

20 

30*10 

29*90 

27-00 

30 

14*48 

16-00 

18  00 

30 

30*53 

30*40 

27-50 

40 

14*14 

15*65 

17*70 

40 

30*95 

30*75 

28*10 

50 

13*84 

15-30 

17-50 

50 

31*10 

31*10 

28*55 

9  0 

13*55 

15-10 

17*20 

3  0 

31*25 

31*35 

29*10 

10 

13-25 

14*80 

17*00 

\0  ///P 

31-31 

31*50 

29-50 

A  V 

20 

13*02 

14*45 

16*80 

20 

31*25 

31*60 

29*85 

30 

12*82 

14-20 

16*60 

30 

30*90 

31*50 

30*05 

40 

12*64 

13*90 

16*40 

40 

30*45 

31*20 

30-20 

50/7/r 

12*59 

13-65 

16*15 

50 

29*85 

30*80 

30-20 

10  0' 

12*64 

13-40 

15*95 

4  0 

29-20 

30-20 

29-90 

10 

13*20 

13*25 

15*80 

10 

28*55 

29*40 

29*65 

20 

14*00 

13-40 

15-60 

20 

27-80 

28*90 

29*05 

30 

14*88 

14-00 

15*35 

30 

27-00 

28*30 

28*45 

40 

15*75 

14-80 

15*25 

40 

26-20 

27*60 

27-90 

50 

16*53 

16-10 

15*15 

50 

25*55 

26-90 

27-30 

11  0 

17*30 

16*85 

15*00 

5  0 

24*93 

26*30 

26*80 

10 

18*10 

17*60 

15*00 

10 

24*30 

25*65 

26-30 

20 

18*90 

18*40 

15*70 

20 

23-73 

25*20 

25-70 

30 

19*70 

19*20 

16*50 

30 

23*15 

24*60 

25-30 

40 

20*53 

20-00 

17*20 

40 

22-60 

24*05 

24-70 

50 

21*31 

20*80 

17*90 

50 

22*10 

23*55 

24-30 

12  0  Noon 

22*10 

21*60 

18*45 

6  0 

21*55 

23*05 

23*85 

X 
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ORDNANCE  METROPOLITAN  SURVEY. 


REGISTER  OF  TIDES  IN  THE  RIVER  THAMES. 


Date,  8th  July,  1849. 


Height  of  Tide  on  the  Guages 

Height  of  Tide  on  the  Guages 

• 

TIME. 

above  the  assumed  zero  point. 

TIME. 

above  the  assumed  zero  point. 

which  is  20  feet 

below  the 

which  is  20  feet 

below  the 

Ordnance  Datum  Plane. 

Ordnance  Datum  Plane. 

3 

-♦n 

a 

H.  51. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

H.  11. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

£ 

S3 

£ 

6  0a.m. 
10 

20 

30 

40 

50 

7  0 

10 

Feet. 

22-85 

22-30 

21-78 

21-25 

20-75 

20-25 

19-75 

19-25 

Feet. 

24-30 

23-75 

23-20 

22-65 

22-15 

21-60 

21-15 

20*75 

Feet. 

24-95 

24-45 

24*00 

23-55 

23-15 

22*70 

22-30 

21-85 

12  0 Noon 
10p.m. 
20 

30 

40 

50 

1  0 

10 

Feet. 

19- 80 

20- 69 

21- 53 

22- 33 

23- 10 

23- 77 

24- 44 

25- 05 

Feet. 

19- 30 

20- 10 

20- 90 

21- 80 
22-60 
23*20 

23- 90 

24- 60 

Feet. 

16- 40 

17- 20 
17*80 
18*45 
19-20 
19-85 
20*65 
21-30 

t£ 

.5 

o 

o 

p< 

CO 

0> 

s~ 

V2 

u 

& 

s 

o 

P3 

pH 

c$ 

<D 

C 

a> 

o 

20 

18-80 

20*30 

21-50 

20 

25-58 

25-30 

21-90 

A 

30 

18-35 

19*85 

21-10 

30 

26-12 

25-85 

22-70 

'>■ 

o 

40 

17-90 

19*40 

20-70 

40 

26-69 

26-40 

23-30 

rt  o 

o  3 

QO  o  OCO 

VO  »o 

50 

17-45 

19*00 

20-40 

50 

27-22 

26-95 

23*90 

be  N 

CO  CO  CO  co 

r— 1  i— I  I— H  CO 

00  *o 

•  • 

8  0 

17-02 

18-55 

20-00 

2  0 

27-70 

27-45 

24-50 

O  g 

s « 

f-H  O 

CO  CO 

10 

16-60 

18*15 

19-65 

10 

28-13 

27-95 

.  25-00 

U  T£1 

+*  cs 

20 

16-20 

17-80 

19-35 

20 

28-72 

28-45 

25-60 

bC 

‘3 

30 

15-80 

17*40 

19*05 

30 

29-22 

29-00 

26-10 

40 

15-42 

17*00 

18-75 

40 

29-72 

29-50 

26-70 

50 

15-10 

16*60 

18-50 

50 

30-22 

30-05 

27-30 

g  r~A~^ 

9  0 

14-75 

16*20 

18-10 

3  0 

30-68 

30-55 

27-70 

2  5  5  -  ^ 

r\  *N 

10 

14-42 

16*00 

17-90 

10 

30-93 

31-00 

28-25 

o  o  o  o  o 

<0  0  0 

20 

14-10 

15*60 

17-65 

20 

31-32 

31-40 

28*70 

►— < 

ooOHcboocn^ 

30 

13-85 

15*20 

17-40 

30 

31-50 

31-65 

29-25 

r-H  r-H  r- H  r-H 

c — v — i 

40 

13-55 

14*90 

17-15 

40/z/r 

50 

31-61 

31-80 

29*70 

50 

10  0 

13-30 

14*60 

16-90 

31-60 

31-85 

30*00 

13-08 

14*30 

16*65 

4  0 

31-40 

31-80 

30-30 

•  0  •  • 

bL 

bD 

10 

12-85 

14*00 

16-50 

10 

31-00 

31-60 

30-45 

.  .  . 

-u 

•  hH 

20 

12-70 

13*80 

16*30 

20 

30-50 

31-30 

30*55 

i-rt  ^ 

P  '  o  £ 

pO  a 

L  ® 

30 

12-68 

13*50 

16-10 

30 

29-95 

30-80 

'30-55 

tS  o  <£ 

Oh  Oh 

O  Q  O 

Q  Hi  PPfl 

O  cc 

O  ^ 

.  rp 

40 

13-00 

13-30 

15-90 

40 

29-12 

30*20 

30*05 

O 

50 

13-80 

33*30 

15*70 

50 

28-30 

29*60 

29-60 

11  0 

14-67 

13*90 

15-50 

5  0 

27-53 

28*80 

29*00 

V. 

...  ^ 

v  '  V 

Y 

10 

15-60 

14*90 

15-35 

10 

26-85 

28*20 

28-35 

cd 

•4-? 

20 

16-38 

15*90 

15-25 

20 

26-20 

27-30 

27*75 

S3 

30 

17-22 

16-80 

15-10 

30 
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ORDNANCE  METROPOLITAN  SURVEY. 


REGISTER  OF  TIDES  IN  THE  RIVER  THAMES. 

. 


Date ,  9 th  July ,  1849. 


TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

o 

3 

kT 

o 

C3 

a> 

'  H.  M. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

H.  M. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

Wind,  W 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 
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25-27 

26-50 

27-10 

C 

o 

o 

O 

18-00 

17-60 

15-40 

Z) 

cn 

O 

10 

24-65 

25-95 

26-55 

10p.m. 

18-88 

18-40 

15-50 

S-i 

m 

20 

24-05 

25-35 

26-00 

20 

19-70 

19-30 

16-40 

k 

a 

2 

30 

23-45 

24-80 

25-50 

30 

20-60 

20-10 

17-20 

o 

K 

40 

22-90 

24-20 

25-05 

40 

21-50 

21*00 
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22-80 

24-55 

24-10 

23-70 

50 

1  0 

10 

22- 30 

23- 10 
23-80 

22-10 
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ORDNANCE  METROPOLITAN  SURVEY. 


REGISTER  OF  TIDES  TN  THE  RIVER  THAMES. 


Date ,  10 th  July ,  1849. 


TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

H.  M. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

H.  J£. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

6  0a.m. 

Feet. 

27-45 

Feet. 

28-80 

Feet. 

28-90 

12  0  N°°n 

Feet. 

14-30 

Feet. 

13-60 

Feet. 

15-80 

10 

26-85 

28-10 

28-30 

10p.m. 

15-18 

14-20 

15-65 

20 

26-25 

27-40 

27-70 

20 

16-10 

15-50 

15-50 

30 

25-50 

26-80 

27-10 

30 

16-88 

16-45 

15-30 

40 

24-85 

26-10 

26-60 

40 

17-70 

17-25 

15-20 

50 

24-25 

25-50 

26-10 

50 

18-50 

18-10 

15-25 

7  0 

23-65 

24-90 

25-60 

l  0 

19*40 

18-90 

16-10 

10 

23-07 

24-40 

25-10 

10 

20-25 

19-65 

16-90 

20 

22-52 

23-85 

24-70 

20 

21-03 

20*60 

17-55 

30 

22-00 

23-35 

24-10 

30 

21-80 

21-35 

18-20 

40 

21-50 

22-85 

23-70 

40 

22-60 

22-05 

18-80 

50 

20-95 

22-40 

23-30 

50 

23-28 

23-40 

19-50 

8  0 

20-45 

21-85 

22-85 

2  0 

23-90 

23-60 

20-20 

10 

19-95 

21-40 

22-50 

10 

2455 

24-40 
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19-45 

21-00 
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ORDNANCE  METROPOLITAN  SURVEY. 


REGISTER  OF  TIDES  IN  THE  RIVER  THAMES. 


Date,  1  \th  July,  1849. 
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ORDNANCE  METROPOLITAN  SURVEY. 


REGISTER  OF  TIDES  IN  THE  RIVER  THAMES. 


Date y  Ylth  July ,  1849. 


TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

H.  M. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

H.  M. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

6  Oa.m. 

30-25 

30-40 

28-05 

12  0  Noon 

14-30 

15-50 

17-40 

10//-  /* 

30*33 

30-50 

28-40 

10p.m. 

14-05 

15-20 

17-20 

20 

30-25 

30-60 

28-80 

20 

13-83 

14-90 

16-95 

30 

30-00 

30-50 

29-00 

30 

13*63 

14-60 

16-70 

40 

29-67 

30-25 

29-20 

40 

13-50 

14-40 

16-50 

50 

29-13 

29-90 

29-25 

50 

13-52 

14-20 

16-30 

7  0 

28-55 

29-40 

29-10 

1  0 

13-70 

14-00 

16-05 

10 

27-90 

28*90 

28-75 

10 

14-27 

'14-00 

15-90 

20 

27-30 

28-25 

28-30 

20 

15-02 

14-35 

15-70 

30 

26*65 

'27*70 

27-80 

30 

15-80 

15-05 

15-55 

40 

25-90 

27-05 

27-20 

40 

16-55 

16-10 

15-30 

50 
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26-70 

50 
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15-20 

8  0 
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10 
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20 

23-53 
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20 
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30 

23-02 
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17-20 

40 
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40 

21-12 

20-70 

17-80 
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ORDNANCE  METROPOLITAN  SURVEY. 


REGISTER  OF  TIDES  IN  THE  RIVER  THAMES. 


Date ,  13 th  July ,  1849. 


TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datura  Plane. 

TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

H.  M. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

H.  M. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

6  Oa.m. 

Feet. 

28-64 

Feet. 

28-40 

Feet. 

25.50 

12  0  Noon 

Feet. 

16-00 

Feet. 

17-25 

Feet. 

18-80 

10 

29-15 

28-80 

26-05 

10p.m. 

15-70 

16-90 

18-60 

20 

29-50 

29-20 

26-55 

20 

15-35 

16*60 

18-25 

30 

29-82 

29-60 

27-05 

30 

15-05 

16-25 

17-95 

40 

30-01 

30-00 

27-65 

40 

14-75 

16-00 

17-70 

50 

30-15 

30-30 

28-05 

50 

14-50 

16-65 

17-40 

7  m'“r- 

30-22 

30-40 

28-35 

1  0 

14-30 

15-35 

17-20 

30-13 

30-40 

28*75 

10 

14-10 

15-10 

16-95 

20 

29-92 

30-40 

28-90 

20 

30 

13-99 

14-80 

16-70 

30 

29-60 

30-20 

29.05 

14-00 

14-60 

16-50 

40 

29-10 

29-90 

29-15 

40 

14-25 

14-50 

,16-30 

50 

28-60 

29-40 

28-95 

50 

14-72 

14-50 

16-10 

8  0 

28-00 

28-80 

28-70 

2  0 

15-25 

14-90 

15-90 

10 

27-40 

28-20 

28-30 

10 

16-05 

15-70 

15.70 

20 

26-80 

27-60 

27*75 

20 

16-68 

16-50 

15-60 

30 

26-00 

27-00 

27-30 

30 

17-40 

17-20 

15-40 

40 

25-34 

26-60 

26-80 

40 

18-10 

17-90 

15-40 

50 

24-75 

25-90 

26-25 

50 

18-77 

18-60 

15-90 

9  0 

24-20 

25-30 

25-70 

3  0 

19-47 

19-25 

16-70 

10 

23-60 

24-80 

25-30 

10 

20-25 

20-00 

17-35 

20 

23-00 

24*15 

24-80 

20 

20-97 

20*60 

17-90 

30 

22-47 

23-75 

24-30 

30 

21-70 

21-30 

18-40 

40 

22-00 

23-25 

23-90 

40 

22-35 

22-10 

19-05 

50 

21-55 

22-80 

23-50 

50 

23-03 

22-80 

19-55 

10  0 

21-05 

22-30 

23-05 

4  0 

23-67 

23-30 

20-20 

10 

20-53 

21-80 

22-65 

10 

24-19 

23-90 

20-90 

20 

20-00 

21-30 

22-20 

20 

24-71 

24-60 

21-45 

30 

19-53 

21-00 
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25-55 

22-55 

50 

18-75 

20-00 

21-10 

50 

26-08 

26*00 

23-05 

11  0 

18-35 

19-60 

20-75 

5  0 

26-50 

26-50 

23-65 

10 
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24-60 

30 

17-10 

18-40 

19-70 

30 

27-52 
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ORDNANCE  METROPOLITAN  SURVEY. 


* 

REGISTER  OF  TIDES  IN  THE  RIVER  THAMES. 


Date ,  14 th  July,  1849. 


Height  of  Tide  on  the  Guages 

Height  of  Tide  on  the  Guages 

TIME. 

above  the  assumed  'zero  point. 

TIME. 

above  the  assumed  zero  point. 

which  is  20  feet 

below  the 

which  is  20  feet 

below  the 

•» 

Ordnance  Datum  Plane. 

Ordnance  Datum  Plane. 

CD 

A 

CJ 

<D 

H.  M. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

H.  M. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

£ 

a 

•H 

£ 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

be 

.5 

o 

6  0a.m. 

25*55 

24-85 
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ORDNANCE  METROPOLITAN  SURVEY. 
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REGISTER  OF  TIDES  IN  THE  RIVER  THAMES. 


Date ,  1 5th  July,  1849. 


j 

TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guagt 
above  the  assumed  zero  poi  , 
which  is  20  feet  below  tne 
Ordnance  Datum  Plane. 

TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

H.  M. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

H.  M. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

1 

Feet 

Feet. 

6  Oa.m. 

22-01 

22-15 

19-05 

12  0Noon 

21-30 

22-50 

23-20 

10 

22-53 

22-60 

19-70 

10p.m. 

20-85 

22-00 

22-70 

20 

23-25 

23-10 

20-20 

20 

20-40 

21-60 

22-30 

30 

23-87 

23-55 

20-70 

30 

20-00 

21-20 

21-90 

40 

24-40 

24-10 

21-20 

40 

19-60 

20-80 

21-60 

50 

25-00 

24-70 

21-75 

50 

19-13 

20-30 

21-20 

7  0 

25-50 

25-20 

22-30 

1  0 

18-70 

19-90. 

20-85 

10 

26-04 

25-75 

22-95 

10 

18-30 

19-50 

20-60 

20 

26-55 

26-25 

23-35 

20 

17-90 

19-20 

20-10 
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27-05 

26-75 
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30 
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18-70 
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24-35 
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24-90 
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19-20 
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25-40 
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18-85 
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ORDNANCE  METROPOLITAN  SURVEY. 


REGISTER  OF  TIDES  TN  THE  RIVER  THAMES. 


Date ,  1  Qth  July ,  1849. 


TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

H.  M. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

H.  M. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

6  Oa.m. 

17*75 

17*50 

15*20 

S 

o 

o 

O 

i — i 

25.23 

26*40 

26-70 

10 

18*30 

18*00 

15*80 

10p.m. 

24-65 

25*80 

26*20 

20 

18*90 

18*65 

16*40 

20 

24-10 

25*30 

25*70 

30 

19*50 

19-20 

16*90 

30 

23-57 

24*80 

25*20 

40 

20*10 

19*80 

17*30 

40 

23-02 

24*20 

24*70 

50 

20*72 

20*30 

17*80 

50 

22-49 

23*80 

24-30 

7  0 

21-37 

20*95 

18*30 

1  0 

22-00 

23*40 

23*85 

10 

22-03 

21*65 

18*90 

10 

21-50 

23-00 

23*40 

20 

22*60 

22*30 

19*40 

20 

21-00 

22-40 

22*95 

30 

23*15 

22*80 

19*90 

30 

20-53 

21-85 

22*60 

40 

23*70 

23*40 

20*50 

40 

20-08 

21*35 

22*20 

50 

24*30 

23*95 

21*10 

50 

19-64 

20-90 

21-75 

8  0 

24-87 

24-50 

21*60 

2  0 

19-20 

20-50 

21*40 

10 

25*43 

25*05 

22-10 

10 

18-75 

20*10 

'21-05 

20 

25*97 

25*60 

22*70 

20 

18-33 

19-65 

20*65 

30 

26*47 

26*20 

23-30 

30 

17-93 

19-20 

20*40 

40 

27*00 

26*75 

23*70 

40 

17-55 

18-80 

20*05 

50 

27*53 

27*25 

24-30 

50 

17*15 

18*45 

19-65 

9  0 

28-06 

27-75 

24-80 

3  0 

16*75 

18-20 

19-35 

10 

28-50 

28*30 

25*30 

10 

16-40 

17-70 

19*05 

20 

28*93 

28-80 

26-00 

20 

16-05 
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15*35 
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ORDNANCE  METROPOLITAN  SURVEY. 


REGISTER  OF  TIDES  IN  THE  RIVER  THAMES. 


Date,  17 th  July,  1849. 


TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

H.  M. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

H.  M. 

Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

Feet. 

6  0a.m. 

12-90 

13*30 

15*40 

12  0Noon 

29*55 

30*30 

29-25 

10 

13*10 

13-20 

15*25 

10p.m. 

29-00 

29-90 

29.15 

20 

13*63 

13*20 

15*08 

20 

28*35 

29*30 

28-95 

30 

14-20 

13-70 

14-92 

30 

27*65 

28-80 

28-60 

40 

14*80 

14*30 

14-80 

40 

26*97 

28*00 

28*10 

50 

15*40 

14*90 

14-75 

50 

26*30 

27-45 

27-55 

7  0 

16*00 

15-70 

14-50 

1  0 

25*65 

26-80 

27-00 

10 

16*65 

16*30 

14*45 

10 

24*99 

26.30 

26-50 

20 

17-33 

17*00 

14-65 

20 

24*39 

25*70 

26-00 

30 

18*00 

17-70 

15-30 

30 

23*82 

25*20 

25*50 

40 

18*70 

18*30 

15*90 

40 

23-26 

24-50 

25-00 

50 

19*40 

19*00 

16-50 

50 

22-72 

24-00 

24-55 

8  0 

20*07 

19*70 

17*00 

2  0 

22-20 

23*55 

24-00 

10 

20*75 

20*30 

17*50 

10 

21*65 

23*00 

23-65 

20 

21*45 

20*90 

18*00 

20 

21-15 

22*55 

23-20 

30 

22*12 

21-70 

18-55 

30 

20*70 

22*05 

22-70 

40 

22*76 

22-20 

19*20 

40 

20-20 

21-50 

22-35 

50 

23*32 

22-90 

19*80 

50 

19*70 

21*10 

21-90 

9  0 

23*95 

23-50 

20*40 

3  0 

19*25 

20-70 

21-50 

10 

24-57 

24-10 

21*00 

10 

18*78 

20-10 

21-20 

20 

25*18 

24-70 

21*60 

20 

18*35 

19*60 

20-80 

30 

25*80 

25-40 

22*15 

30 

17*95 

19*25 

20-50 

40 

26*40 

26-00 

22*70 

40 

17*52 

18-95 

20-10 

50 

26*94 

26-45 

23*30 

50 

17-10 

18*55 

19-80 

10  0 

27*47 

27-10 

23*90 

4  0 

16*73 

18*15 

19-40 

10 

2807 

27-65 

24*50 

10 

16*35 

17-80 

19*10 

20 

28*60 

28-20 

25*10 

20 

15*98 

17-40 

18*85 

30 

29*10 

28-70 

25*60 

30 

15-60 

16-95 

18-55 

40 

29-55 

29-30 

26*20 

40 

15*27 

16*60 

18-25 

50 

29*90 

29-70 

26*80 

50 

14*95 

16-20 

18*00 

11  0 

30*12 

30-00 

27*35 

5  0 

14*65 

15-90 

17*70 

10 

30*27 

30*40 

27-80 

10 

14*35 

15-65 

17*40 

20 

30*40 

30-50 

28*20 

20 

14*05 

15-35 

17*15 

30  /jjf 

30*42 

30-65 

28*60 

30 

13*75 

15-00 

16*90 

40 

30*30 

30-70 

28*95 

40 

13*53 

14-70 

16*70 

50 

29*95 

30-50 

29*15 

50 

13*32 

14-45 

16*50 

12  0Noon 

29*55 

!  30*30 

29*25 

“1 

6  0 

13*15 

14-10 

16*25 

O 

X 

C 

QJ 

,C 

03 

<D 


G 


be 

.S 

v 

Gj 

P< 


^4 

JUi 

C3 

S 

<D 

« 

03 

Q 

G 

0) 

O 


CD 

£ 

v 

lo¬ 
ci  u 

gp" 

§*g 
*  a 

C  3 
O  cn 
w  co 

2 

be 

*3 

a 


o 

o 

iO 

o 

•o 

(N 

CM 

CM 

CO 

o 

o 

cn> 

1— H 

r— 1 

r— ‘  CO 

CO 

a 


•s  ^  ^  ^  ^ 

^  ^  ^  ^ 

O  LO  O  O  IO  lO  o  £ 
o  .  OI  CO  g 

CO  cb  CO  l>  r~l  rH  i — l^r 

I  I  .  __J  , - i  FH 


'T3 

Lh 

c2 

cu 

<D 

Q 

V _ 


<X> 

bC 

rs 

-c 

rO 

a 

o 

s 

o 

.-3 


■v 


Ctf 

<D 

-t-> 

c3 

£ 

i 

£ 

O 

hJ 


<D  +3 

J3  O. 
oJ  « 

pqfi 

_ A _ 


<D 

bfi 

"O 

•  pH 

J-l 

42 

i 

C3 

O 

g 

o 


~Y'_ 

■4J 

cd 

s-> 

<v 

ctf 

£ 

15d 

*  »— « 

pc 


<v 

02 

U 

<U 

-*-s 

c3 

PQ 

_ ; 


ORDNANCE  METROPOLITAN  SURVEY. 


REGISTER  OF  TIDES  IN  THE  RIVER  THAMES. 


Date ,  18 th  July ,  1849. 


Height  of  Tide  on  the  Guages 
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ORDNANCE  METROPOLITAN  SURVEY. 


REGISTER  OF  TIDES  IN  THE  RIVER  THAMES. 


Date ,  19 tli  July,  1849. 


TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 

TIME. 

Height  of  Tide  on  the  Guages 
above  the  assumed  zero  point, 
which  is  20  feet  below  the 
Ordnance  Datum  Plane. 
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RESULTS 


DEDUCE®  FROM 


THE  TIDE  OBSERVATIONS 


Deptford. 

London 

Bridge. 

Battersea . 

Highest  High  Water  observed  during  the  Month  .  .  . 

Feet. 

33*14 

Feet. 

33-45 

Feet. 

32*15 

Lowest  Low  Water  observed  during  the  Month  .  .  . 

10*81 

11*75 

14*45 

Mean  of  all  the  High  Waters  observed  during  the  Month 

30*98 

31*23 

29*95 

Mean  of  all  the  Low  Waters  observed  during  the  Month 

13*06 

13*65 

15-04 

Mean  Tide  from  the  Month’s  Observations . 

22*02 

22-44 

22*50 

Mean  Tide  (Approx.)  at  Liverpool,  identical  with! 

20*00 

20*00 

20*00 

Mean  Tide  at  London  above  Approx.  Mean  Tide  at! 
Liverpool . J 

2*02 

2-44 

2*50 

Hpight  above  the  assumed  zero  point,  which 
is  20  feet  below  the  Ordnance  Datum 
Plane. 


Trinity  High  Water  Mark  at  Lomer’s  Quay,  Billingsgate 
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at  the  Hermitage  Entrance  of  the  London! 
Docks . J 

at  the  Shadwell  Entrance  of  the  London! 
Docks . J 

at  the  Limehouse  Entrance  of  the  West! 
India  Dock  Basin . J 

at  the  Limehouse  Entrance  of  the  South! 
Dock . J 

at  the  Blackwall  Entrance  of  ditto  .  .  . 

at  the  Blackwall  Entrance  of  the  West! 
India  Docks . J 


Height  above  the 
assumed  zero  point. 


32*36 

32*50 

32*59 

32-75 

32*71 

32*73 

32*77 


